プリンター監視ユーテイリティー最新版使用のお願い 


本書にはご使用にあたり重要な情報が含まれますので、必ずご一読ください。 


■プリンター監視ユーティリティー 「EPSON ステータスモニタ」は最新 
版を使用してください 

本製品のソフトウェアディスクに含まれる 「 EPSON ステータスモニタ」を使用した場合、トナー交換 
時に正しいメッセージが表示されないことがあります。エプソンのホームページから最新版の 「EPSON 
ステータスモニタ」を入手して、ご使用ください。 

http://www.epson.jp/ 
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